92                                            Zelmtes Capitel.
Die Grenzen #, xl sind bestiuinit durch die Erstreckung der Flussigkoi"fc nach oben und nach unten, die Grenze yl durch die Erstreckung rechts oder links, die ^ durch die Erstreckung nach vorn oder f(r) ist die Kraft, mit der zwei Theilchen iiberhaupt sich anziehe**-Angesichts der bekannten Annahnien iiber diese letztere Kraft koimen wir, falls S die Wirkungsweite bedeutet, auch Xi = 8 — x, yl = ~f- c& , *! = -|- oo setzen. Also
<) — x                               -f oo       -4- oo
z1 *r f(r\
Nun haben wir noch m durch [idr = [idxdydz zu ersetzen uncl nach # von 8 bis 0, nach y und # von 0 bis oc zu integriren und e£"— halten fiir die Kraftwirkung zweier Flussigkeitsschicliten
^                  00               00               |          ^                                   ^O                00
= 4ft3    da;     iy    ds    (uf — u}dx! I ^^
y                  «'»'•/                                                     »'                   J
— ii         o        o        x                 oo
w' ist abhangig allein von a/, w allein von ic.    Da jedoch 8 selir
ist, konnen wir fur li! und fur u Mittelwerthe einsetzen, und so bleit>t;
^                  00                 00                 (' - "''OO                   00
2S2)   ffi = 4>^tu' — u)
dx ( dy j dss   dxf ( dy' (ds1 ~
Hiernach  ware der Theil   Qa  des  Reibungscoefficienten,   der  von
den Anziehungswirkuugen abhangt,   da  wir ur — u = — 8' setzeia.
el x
konnen,   woselbst  8'   eine  Grosse   von   der  Orduung  des  Wirkung-s-radius ist
0                 CO                 00                ^  ~~ *^      00                  00
29)         Qa = 4,^-S' (dx j dy j" dz (&x' I dy' f dz'^f(r).
— ()'          0           0           x           0            0
Statt der Grenzen oo konnen wir auch die S einsetzen, und dem -nach ist der Factor von 81 eine Grosse der namlichen Ordnung wio dererste Capillaritatscoefficient K, und Qa selbst eine Grosse von der Ordnung des zweiten Capillaritatscoefficienten H. Auch darin stimnit der-Reibungscoefficient pa niit deni Capillaritatscoefficienten iiberein, dase er niit wachsender Teraperatur abniinmt, das Gesetz der Abnahrne scheint jedoch in beiden Fallen verschieden zu sein, oder man muss an-nehinen, dass K sehr viel rascher ID it wachsender Temperatur fallt wie U und gl{ hat mehr den Chiirakter der Grosse K als den der Grosse H. Mehr jedoch lasst sich nicht schliessen, da die Grosse K. und ihr Ver— halten ganz unbekannt ist. Es darf daher auch nicht verwundern,egiuiK hervorjierufeue Kralf iu Itirlitunn <|«T ll**« ung selbet
